


CAMPEONATO ARGENTINO - 2021 





Rosario Central 


20/08/2021 às 18:00 
A Fernando Echenigue 


O estádio Dr. Lisandro de to Torre (Rosario 


2 FASE - 12º RODADA 





San Lorenzo 


16º É veison Gordillo 


Pedro Emanuel Ojeda as 


46 Gino Peruzi 


Luca Leovino Martínez Dupuy +3» Be 


Luca Leovino Martinez Dupuy À | 86 


Rosario Central 
62 


500 


Rosario Central 


19. Jorge Broun 
3. Lautaro Emanuel Blanco 
4 Damián Martínez 
22, Gastón Ávila 
32. Facundo Almada 
8. Diego Zabala 
4 11. Luciano Ismael Ferreyra 
25, Pedro Emanuel Ojeda & 
4 30. Michael Covea 
9. Marco Ruben (o) 
4 28. Lucas Gamba 


12, Juan Pablo Romero 
f/2 Nicolas Ferreyra 
20. Fernando Torrent 
«8, Ricardo Garay 
14, R Sangiovani 
1 18. Francesco Lo Celso 


41, Julio Leonardo Luques 
7. Alan Marineli 
1/29. Luca Leovino Martinez Dupuy q & 


Ls Estatísticas 


San Lorenzo 


Posse de bola (%) 38 
Total de passes. 3n 
Passes corretos (%) 
Total de chutes 
Chutes no gol 
Escanteios 


Faltas cometidas 


dB Escalações 
San Lorenzo 


12. Sebastian Torrico (c) 
2. Alejandro Donatti 
14. Bruno Pittón 
4.30. Gino Peruza & 
4. Marcelo Herrera 
45. Yeison Gordillo 
20. Néstor Ortigoza 
26. Nicolás Fernández Mercau 
47. Ezeguiel Cerutti 
9. Franco di Santo 

29, Nicolás Fernández 


Banco de Reservas 


17. Augusto Batalla 
32. Francisco Flores 
27. Jalil Elias 
28, Nahuel Barrios 
33. Alexander Diaz 
34, Julián Palacios 
1 38.Siro Rosane 
1/40. Alexis Sabella 
42. Agustín Martegani 
1.19. Agustín Hausch 
1/23. Mariano Peralta Bauer 





